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Icelandic leid 


Icelandic ( islenska ) is a Germanic leid that's spak in the island 
kintra o Iceland. It's the offeecial leid o Iceland an is sib tae the 
Faroese leid. Icelandic haes juist 32 letters o the Laitin alphabet. 

Alphabet 


Thae letters o the Icelandic alphabet is 
aabddeefghirjklmnooprstuuvxyyjraeo 

1. 97% of a population of 325,000 + 15,000 native 
Icelandic speakers outside Iceland (http://www.statice.i 

s/?PagelD=1390) 

2. Nordhoff, Sebastian; Hammarstrom, Harald; Forkel, 
Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2013). "Icelandic" (htt 
p://glottolog.org/resource/languoid/id/icell247). 
Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary 
Anthropology. 


Icelandic 


islenska 

Pronunciation 

[’i:s(t)l£nska] 

Native tae 

Iceland 

Native speakers 

330,000 (2013)[-d 

Leid faimily 

Indo-European 

■ Germanic 

- North 

Germanic 

- West 
Scandinavian 

■ Insular 
Scandinavian 

■ Icelandic 

Early forms 

Auld Norse 

■ Auld West 

Norse 

■ Auld Icelandic 

Writin seestem 

Latin (Icelandic 
alphabet) 

Icelandic Braille 

Offeecial status 

Offeecial leid in 

g — Iceland 

Regulatit bi 

Ami Magnusson 
Institute for 
Icelandic Studies 

Leid codes 

ISO 639-1 

is (https://www.1 

oc.gov/standards/ 

iso639-2/php/lang 

codes_name.php?is 

o_639_l=is) 

ISO 639-2 

ice (https://www. 

loc.gov/standard 

s/iso639-2/php/la 

ngcodes_name.php? 

code_ID=198) (B) 

isl (https : //www. 

loc.gov/standard 

s/iso639-2/php/la 




















ngcodes_name.php? 
code_ID=198) (T) 

isl 

icell247 (http:// 
glottolog.org/res 
ource/languoid/i 
d/icell247)[ 2 l 

52-AAA-aa 


Taen frae "https://sc 0 .wikipedia. 0 rg/w/index.php?title=lcelandic_leid&oldid=708698" 
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